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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhi, Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn, 
Oliver Krischer, Undine Kurth (Quedlinburg), Nicole Maisch, Ingrid Nestle, 
Dr. Hermann E. Ott, Dorothea Steiner, Britta Haßelmann und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Zwischenfälle in deutschen Atomkraftwerken bei Arbeiten im Leistungsbetrieb 


Diese Kleine Anfrage dient der Erhebung einer bestimmten Art von Zwischen- 
fällen in deutschen Leistungsreaktoren. 

Der Vollständigkeit halber wird darum gebeten, in der Antwort auf diese Kleine 
Anfrage die in der Antwort auf die Schriftliche Frage 110 auf Bundestagsdruck- 
sache 17/9263 der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl bereits genannten zehn 
derartigen Ereignisse erneut aufzulisten. 

Der auf die Prüfarbeiten bezogene Teil der unten genannten Frage bezieht sich 
explizit nur auf Ereignisse, bei denen die Prüfarbeit ursächlich für das Vor- 
kommnis war bzw. verursachend dazu beitrug. Ereignisse, die durch Prüfungen 
während des Leistungsbetriebs festgestellt wurden, aber nicht aufgrund dieser 
Prüfungen zustande kamen, sind nicht gemeint. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche meldepflichtigen Ereignisse während des Leistungsbetriebs gab es 
bei Instandhaltungs- oder Änderungsmaßnahmen oder aufgrund von Prüf- 
arbeiten (bitte tabellarische Übersicht mit Reaktor, Ereignis- und Melde- 
datum, Beschreibung, Klassifizierung etc.)? 


Berlin, den 30. April 2012 

Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion 
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